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1. Meldingen
Dyrevennen Mio hadde lovet å levere en opptaker for fuglesang til Bærekraftdetektivene, men på taket av trikken lå et blått bånd med en ukjent knute. I stedet for å gjette skrev gruppen ned hva de så, hva de hørte og hva de ennå ikke visste. Det gjorde «Robotens første vits» til en ekte undersøkelse fra første stund. Bærekraftdetektivene ga dyrevennen Mio et konkret spørsmål: Hvordan kunne gruppen forstå en robots første vellykkede vits? På taket av trikken knyttet laget et blått bånd med en ukjent knute til en fjern fergefløyte. Med en opptaker for fuglesang og ulltråd dokumenterte de 2 forsøk under koden O17-495.
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2. Tre mulige veier
Sporene rundt Bærekraftdetektivene fortalte ikke samme historie. Dyrevennen Mio intervjuet en fisker, en skoleklasse og en skogvokter, mens laget kontrollerte hvert utsagn med en opptaker for fuglesang. Slik skilte de et godt minne fra en sikker observasjon uten å gjøre narr av noen. I feltloggen O17-495 sammenlignet dyrevennen Mio verktøyet en opptaker for fuglesang med øvelsen rytmeøving. Barna målte 49 meter på taket av trikken fordi en fjern fergefløyte påvirket undersøkelsen. Til slutt forklarte de hvordan et blått bånd med en ukjent knute endret hypotesen om en robots første vellykkede vits.
AURORA TOON ORIGINAL
3. Det som ikke stemte
Ingen hadde tatt høyde for at en gammel sti var blitt stengt for å beskytte mosen. Barna måtte gi slipp på favorittplanen sin, beskytte stedet og begynne på nytt med færre materialer. Lytting ble nå en handling, ikke bare et ord de hadde skrevet i feltboken. Vendepunktet i Bærekraftdetektivene kom da en gammel sti var blitt stengt for å beskytte mosen. Dyrevennen Mio la bort en opptaker for fuglesang, vurderte en robots første vellykkede vits på nytt og brukte ulltråd til å beskytte området på taket av trikken. Slik ble lytting synlig i beslutningen, ikke bare i ordene.
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4. Den siste testen
Den avgjørende testen krevde stillhet. Én leste kartet, én passet tiden, én observerte dyrene og dyrevennen Mio brukte en opptaker for fuglesang. Resultatet var ikke det de hadde forestilt seg: stjernene markerte tidspunktet, ikke retningen. Under prøve O17-495 samlet dyrevennen Mio tre deler av undersøkelsen: et blått bånd med en ukjent knute, rytmeøving og en opptaker for fuglesang. Målingen på taket av trikken ga et klart svar: stjernene markerte tidspunktet, ikke retningen. Resultatet holdt i -4 °C, med vind fra nordvest og en fjern fergefløyte.
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5. En ny tradisjon
Etterpå ryddet laget alt utstyr og registrerte funnet som O17-495. De laget en enkel veiledning slik at andre kunne gjenta testen uten å skade stedet. «Robotens første vits» ble husket fordi løsningen bygget på lytting, ikke fordi noen prøvde å være helt alene om æren. Bærekraftdetektivene avsluttet oppdraget om en robots første vellykkede vits med en åpen demonstrasjon. Dyrevennen Mio tok fram ulltråd og presenterte funnet: stjernene markerte tidspunktet, ikke retningen. Barna etterprøvde 49 meter av ruten, og arkivet O17-495 bevarte både feilen, løsningen og verdien lytting.
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